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(Les articles précédés d’une * sont tes plus récemment publics.) 


A NAT 0 MIE COMPARÉE DD CERVEAU dans le» 

quatre claws des animaux vertébrés, appliquée à la 
P h J»ol"gie du système nerveui. Par U. R. A. SERRK6, 
J 1 ’ 1 *"; «le l'Institut, médecin ordinaire de l'Iiûpital 
la Piiit-, professeur agrégé de la Faculté de méde- 
"'ede Pari», chef de» travaux anatomiques de l'am- 
Pjjitbéàirc des hépitaux. professeur d’anatomie et de 
Ij^î'sioli.gie du même établissement, membre de l'Aca- 
r "' a ' c < * e méderine, ele. Ouvrait qui a rem- 
,« * grand prix à l'Institut royal de France. Paris, 

I '• Deux forts vol. in-8. br., arec un atlas de 16 

u.hS ,n ' 4 - ■ 't s,, i' 15 \ ct 

«t a b , ,tS P ar S 00 ' I e * y fUX l« uleur ^ 

* Cllto 0Ill P a 6 ,, f» d'une explication , cart. *4 fr. 

q J«DRGIE CLINIQUE DE MONTPELLIER, ou 
r„J rTa 'ioh, et réflexion» tirées de» travaux de chi- 
1.3 elinwue de cette école ; par J. DELPECH . pro- 
peji;'" -dr çninn-gie elioiqne en la Faculté de Mont- 
mf. m r ’ fntfurgien en chef de l’hôpital Saint-Eloi de la 
tiai; 0( e ’’^ e . membre de plusieurs sociétés savantes 
18,o *» étrangères. Paris et Montpellier, l 8»3 et 

Le te®* 1 ? T0 >- avec 35 planches, br. «4 fr. 

Le n ( i8j8 ), »,-parement 17 fr. 

t°. ?"r r T °Dime contient les mémoire» suivons : 
pi*dj? * "Sature des principales artères ; i°. sur le» 
4 °. , u , ; sur quelques fractures de l'humérus ; 
*- L* **• Maladie» vénériennes. 

«norme " d TO * ume : t 0 - *ur un cas d iùlumescenre 
parde s v du “Totum ; »°. sur les tumeurs formées 
4 ”, , K }stes; 3 °. sur l’opération de la rliinoplasliqiK: ; 
de p ill( r , le ‘f'cliiasis t 5 ”. sur quelques phénomènes 

ft|î! , àtî!e , "nî ,ion ‘ 

‘d.\l(|| ., 1,1 .ou. presse. 

•euri‘'-MÉDICALE; par G. ANDRAL , profs 
•’AeadiZ. ■ r > , lté de médecine de Pari», membre dr 
Qu»| r . ,n, 1 «*Vjrt>le de médecine, ete. Paris, 18*4-18,7. 

"Le lomV‘!îT ,e5 in S ' ;%'«•> 

L 114 (Malndies de poilriuc, a* partie) sépare 
^ .Maladies de l’gbdomen) iiparêm. t> fr. 
L'i.i^HTA^GNS et observations de médecine: par 
doyen' j “AS; recteur de l'Académie de Montpelii r, 
'aculiè ’,H ro *essenr d'anatomie et de physiologie à la 
C 'i"i'H ici '“édecinc de la même fille , professeur de 
à* , '»«iioii P'tGWfomirmenl appliquée aux maladies 
, 'a publiée» par !.. ROU 7 .ET. médecin 

?« l*AeadJ'"''" des médailles, membrr adjoint 
„ *” 1 . 1,. l ’ mi * rn >»le de médecine , etc. Pari», 1?» i, 
ftp La' ' 7 fr. 

|;‘ i ; Mr '.lÙNE MUQUEUSE gaslro - intestinale 
. 11 he»(î' * rl . dans l’état inflammatoire, ou Re- 
| 4 ''{s ( I m ^"Mmie pathologique sur le» di»er» aspect» 
,,, ’" ,, »tin. n P* u ’* 01 présenter l'estomac et 

*> <fr p """f- ronronne par l’Athénée de m ède- 
WLLAnO, docteur m méde* 
Pari, des hf.piiaux de Paiis et d’An- 

, 1 -'"«rilip V s *; îfr 

* ,r, Wd». ,p ‘J; « Anatonv# cl de Miyiiotngîe % 

• r.'p.,,,'. des lois d. I .H-*uvti.jm pat J Ch. 


TEULE, docl. en méd,. Paris, i8sS. in-8., hr. 4 fr. 

DICTIONNAIRE DE CHIMIE générale et médicale; 
par P'. PELl.KTAN , professeur de physique à la Fa¬ 
culté de médecine de Paris médecin du roi, membre 
de plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères. 
Paris, )Sss-i8x4, Deux vol. in-8., fig., hr. i5 fr. 

DICTIONNAIRE (Nouveau) des termes de médecine, 
chirurgie , pharmacie,physique, chimie,hisloiie natu¬ 
relle, ail vétérinaire, etc., où t’ontrouve l’étymologie 
de tous les termes usités dans ces sciences ct l'histoire 
concise de chacune des matières qui y ont rapport ; 
par MM. BECLARD , CHOMEL, II. et J. ( LOQUET 
et 0RF1LA,professeurs delà Faculté de médecine de 
Paris, membres de l’Académie royale dr médecine et 
de plusieurs sociétés savantes nationales et étrangères, 
Deux forts volume» ip-8. de i5oo pages, imprimés 
sur deux colonnes en petit texte, br. 10 fr. . 

DOCTRINE GÉNÉRALE desmaladieschroniqnes, pour 
servir de fondement à la connaissance théorique ct 
pratique de ces maladies; par Ch.- L. DUMAS, 
professeur de clinique de perfectionnement ap¬ 
pliquée aux maladies chroniques, etc. Deuxième édi¬ 
tion , publiée et accompagnée d'on Discours prélimi¬ 
naire ct de notes, par I,. Rouet, médecin de la 
Monnaie royale des médailles, membre adjoint de 
l’Académie royale de médecine, etc.(augmentéed’un 
Supplément sur l’applicatBn de l’analyse à la méde¬ 
cine-pratique, par F. 11ÉRARD, professeuràla Faculté 
de médecine de Montpellier, et de l’Éloge de Divas 
pur le professeur PRUNELLE. Paris, ,8»â. Deux vol 
iu-8. br. i4 fr. 

• KLEMENS DE PATHOLOGIE VÉTÉRINAIRE, ou 
Précis théorique et pratique de la méderine et de le 
chirurgie des principaux animaux domestiques, suivi 
d'un Formulaire pharmaceutique vétérinaire , C | ter¬ 
miné par un Vocabulaire pathologique, contenant,les 
noms anciens et modernes proposes ou employé, dans 
l« Unpngf medical Yèténpaij'c ; par P. YATKL mê- 
decin têtmnairc, profotcur dç clinique, de médecin* 
opératoire et de médecine légale à I École loyale té- 
térinaire d’Alfort, membre de plusieurs société* ,.v 
vante, Paris t8,8. Deux tome*in-S. en trois volumes' 
avec planch. tilhogr. dessinres par MM. Bouiu lardon 
et Rigot, et dirigée» par N. H. Jacob , hr. ’ to f r 

ÉLÉMENS DE PHARMACIE théorique et pratieue 

etc., user I exposition de. venu, et dose, de. mejiea! 
mens » 1* suite de eh*que articles par A. BAUME. 
Neuvième r-rlu., revue par ROUILLON-LAGR ARfiE 

dc^ehiinie' v!' V" VT™’ fnW 

de chimie, etc. Par,,. ,8.8. , foLin-S.. tig.ir. , 5fr . 

ESS AI sur la Méderine du COEUR ; par M A PETIT 
LywV! IHoIrl Dieu- dr Lyon! 

K ^t?d«L!;’ ,, T D !l onÉpnA, ' ITr ’ tu h >’>opi!ie 

aigvte des yentre-nlc. du ren.au. ;sur J. L. RRAt.llhT. 
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HISTOIRE np.S PTII.EGMASIES, OH inflammation, 
chroniques, fondée sortie nouvelles oli'eivalions île 
clinique et d'anatomie pathologique: par F. .1. V. 
BROUSSAIS, médecin en chef cl premier professeur 
à l'hôpital militaire d'instruction de Paris, membre 
titulaire de l'Académie rojale de médecine, etc., etc. 
Quatrième édition, revue et augmentée de notes. 
Paris, 1816. Trois volumes in-8. br. sa fr. 

* HYGIÈNE DES COLLÈGES et des Maisons d'édu¬ 

cation ; par Cu. PAVET DE COURTE1LLE, profes¬ 
seur agrégé de la Faculté de Paris, médecin du college 
royal de Saint-Louis, médecin du 4* dispensaire , etc. 
Paris.iSay,m-8 fig,, br. 3fr. 5oc. 

LETTRE {posth. et inéd.) DE P. J. G. CABANIS h 
M. F’",, sur les causes premières, avec des notes par 
M. P. BERARD, professeur à la Faculté de médecine 
de Montpellier, etc. Paria, l8s4* in-8., br. î fr. îo c. 
LETTRES physiolog. et morales sur le MAGNÉTISME 
animal, contenant l'exposé critique des expériences les 
plus récentes, et une nouvelle théorie sur ses causes , 
ses phénomènes et ses applications à la médecine: 
adressées à M. le professeur Alibert par J. AMEDEE 
DL'PAU, docteur en médecine , membre des sociétés 
médicales de Londres , de Naples , d’Iéna , de 
Ilorn , e,c. Paris, i8»6 , in 8., br. 6 fr. 

‘MANCEL D’ANATOMIE DESCRIPTIVE, ou Des¬ 
cription succincte de tous les orgaues de l’homme; par 
A. I.. J. BAYLE, docteur en médecine, agrégé et 
sous bibliothécaire de la Faculté de Paris, ex-médecin 
interne à la maison royale des aliénés de Charenlon. 
Troisième édition. Paris, 1817, in-l8, br. 6 fr. 

* M A MIEL D’ANATOMIE GÉNÉRALE, ou Description 

succincte des tissus primitifs et des systèmes qui-compo 
sent les organes de l’homme ; par A. L. J. BAYLE, 
docteur cu médecine . et II. DOLLARD, docteur eu 
médecine de la Faculté de Paris, membre résident de 
la Société de médecine de la même ville, de celle 
des sciences naturelles du eau tou de Vaud. Paris, 
1817 , in-18, hr. 8 fr. 

‘MANUEL DE CLINIQUE CHIRURGICALE, conte¬ 
nant : la manière d’observer en chirurgie; un exposé des 
signes diagnostiques et des caractères anatomiques des 
maladies chirurgicales: et un sommaire des indications 
curatives; par A. TAVERNIER , doeleuren médecine 
delà Faculté de Paris,'ancien chirurgien du 3* régi¬ 
ment d’artillerie de la marine, etc., etc. Pari», lSafi , 
in-i8.br. 6 fr. 

MANUEL DF. CLINIQUE MÉDICALE , contenant la 
manière d’observer en médecine ; les diverses méthodes 
d’exploration appliquée aux maladies de la tète , de la 
poitrine , de l’abdomen et des tissus, ainsi qu’i l’in¬ 
vestigation cadavérique e» à l’élude du diagnostic ; 
suivi d'uu exposé des signes des maladies cl de leur 
anatomie pathologique ; jar L. MARTINET, docteur 
eu médecine, ancien chef de clinique de la Faculté 
à l'Hôtel Dieu de Pari», président de l'Athénée de 
médecine, membre de plusieurs société» savantes. 
Deuxieme édition , revue, corrigée et augmentée. 
Paris, i8»C, in-18. br. * fr- 

•MANUEL DK MÉDECINE PRATIQUE d’après les 
prioeipes de la d< <Irinr phv siologique. par J . Cl 1STER, 
docteur en médermr. Par!», 181S. It»-l8, br. 6 fr. 

•MANUEL DE PHARMACIE théorique rt pratique, 
contenant le» formules ntlirinalrs et magistrales le» plu» 
usitées ; un abrégé «ur l’art de formuler ; un tableau sy¬ 
noptique lies substance» incompatibles; destiné » MM- 
lesrlevraen médecine rien pharmacie; par F- FOY , 
ph-irmarisn de l'Ecole de Pari», ancien élève de» hô¬ 
pitaux , professeur particulier de pharmacie , rtc- 
Paris, 1*1;. Un fort toi. in 18 aire pi., br. * fr. 

* MANUEL DE THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE, 
ou Précis de Médecine opératoire, contenant In Irai 
tentent de» maladies chirurgicale», |« description des 
procèdes opcra|pirrs . de» bandagetel des appareils. «I 
psnatomie de quelques unes des régions sur lesquelles 
se pratiqnetil les principales opéraiiona.Ouvrag* servant 
de complément au Ma»*el de Cfiaif «e chirurgicale; par 


U TAVERNIER . docteur en médecine de la 


ii-ii-u chirurgien du 3* régiment d’art ilj^ 

tièreV*; 


MANUEL DE THERAPEUTIQUE cl 


NET, docteur en médecine, ancien cbcfdc s-lirvisj»'' 
la Faculté a l’Ilôtel-Dleu de Paris , president deJ * 

' • ' •-.»oc.èté.|J 


de médecine , membre de plt 
vantes. Paris. i8s8, itt-i8, br. ' , r , 

MANUEL DES LOIS KTRÉGLEMENS .urle» % ; 
rt l’exercice des diverse» parties de la MEDEU - ^ 
par L. HUBERT , chef des bureaux de la r*^ ^ , 
secrétaire du Jury médical. Paris , tSs6 > 1 ^ fr- 

* MANUEL D’HYGIÈNE publique et privée, 

élémentaire des connaissances relatives i la co» st ' (( |r» 
de la sauté et au perfectionnement physique et m -|, e . 
hommes; par L. DESLANDES, docteur en m, '“ ;,!»» 
membre de l’Athénée de médecine cl de Pj^ , 
autres sociétés savantes, etc. Paris, lS»7* (fr- 


MANUEL D’OBSTÉTRIQUE, ou Précis de 1’»^* * 
science des accouchcmens , suivi de leip^^fau* 
principales maladies des femmes et des cd»* dS TJ , c rifl 5 ' 
nés, contenant un Précis sur la saignée et 
lion, avec 44 ligures lithographiées; par A*' loC U» el [ 


trou, avec 44 ligures miiograpinecs; p** 1 r: |pC liu-‘ 
professeur à la Faculté de médecine de M 
agrégé de c<*lle de Paris , membre de * ^ 6 fr- 
royale de médecine , etc. Paris, 18 26 , 1 
• MÉDECINS (les) FRANÇAIS CONTEMP**» sfr- 
Paris, iS»7-i8s 8. i r * et i 1 ’ livr. , i"- 8 -* br ‘ .„alr> 11 
Celle Biographie de médecin rirons formel V 
croisons. »uir , " # ,! 

Os deux livraisons contiennent le* no ll4 . i »ii. ** 
MM. Baot .sus, A Lias,!, CoBTixcEAr. F»- pc*» 1 ' 

i.oit, Ovule. - Chacss.e., « 

Pelletas . RscMKta, Richebsxd . L>a p (S »r>’ 
Dcpoiisrx, Cjiomei., Mabjomr » Di* 0 ** ' . 

Clasiox, FixKtr, Glu.sert, Boooov. 

MEDECINE PRATIQUE; par J. v L'<g 

HR AND , professeur da médecine clm 1 
rilé de Vienne. Traduit du latin Ç» r »A’ V, F>£“ , fr- 
SAUTIHER, docteur en médecine » e » 


Paris. Paris, 18*4. Deux 
'MÉMOIRE historique sur l'e 
COTE, e 


„-8., hr- 




mi, pour accélérer ou determmv-- „ ^ 

In délivrance dan» le cas '*’£**•% 

par A. C. L. VILLENEUVE, docteur 3 fr . h 

Pari* , 18*7 , in-8. , br. " f eflâ- 

MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS 

ganglionnaire ; par J. U BRAÇa**:*^ . 
tel-Dieu et de la prison de Roant pyoO < g,, r- 

de 1 Académie roy ale de médecin , , fr. ^ 

,ir»>-p* ,,"1 


MÉMOIRES OU RECHERUJIES 

«inné, sur le ramollissement d*I g 

la destruction de la membrane n **7 „. u |air®„ rt- . 
l'bypcrtropliie de la membrane r r- pft 

organe dan, le cane, r d« W'Tde. F*^^ 
I MI1IS docteur en médecine «e | c ,nte .fr- 


nédeein 

rt de Saint Pélcrsbonrg. ' lir '" b . r < < ‘ 
de médecine de Paris, ete- 1 art-. 


RWVELI.ES*W:i_IEI|Ç.nW^i r p?^^ 


nuuvi.Li.r.ai>».'"-.' rnOIlp ; P» r 1 

eoiinue sous le nom de (.ROI * I ,, r „. »» 
teur en médecine de la Faculté de l r ,rU. . «■ 

chef de. hospice, de Reauca.re . . 

SnVATIONSPATHOl^Wf^jfe 

.. «IsitSaiin munis Hr l>hy • . y „. rf j»a|f .. g 


l«r plusieurs point» de phy»t" ( fS |c * 
I AND, profe**eur,de cliniq»^ n> ,, 0 l.re 1,f 


>' D, ppilesacur ne et.ni.f- - |, r e fr . 

„ .néderine .le Montpellier . D T i 

roy ale de médecine. H*. De-*» - ' 
ln-8., avec pl. lilh.. br-ob. Ati pIÉ *<*'», ** 

* OBSERVATION» 


rîinique .but,ré''.I.'*'* K * rUl ' 
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8 gangrfcue, 


He hernie , fl lin mémoire du traducteur 
minaison paiiietiliérc du la hernie avei 
•nia i d'un Supplément d'A.vr. SCARPA. 
moire de eel auteur sur la hernie du périnée: Irad 
par le docteur C. P- OLLIVIER 'd'Angers), arec des 
additions ‘du .traducteur et une observatiou de M. le 
professeur BEI'.LA R II sur deux épiplocèles diaphrag¬ 
matiques. On gros Tolume in-S“., Lr., arec 54 planch. 
in-fol., cari., ropiêes par Adam , sur les gravures ori¬ 
ginales d’Anderloni. a6 fr. 

— Le Supplément, qui comprend les additions <|ue 
Sciures a faites à son ourrage dans la dernière édition 
originale, se compose d’environ 180 pag. de texte in-8., 
et do là planches in-folio. Il se vend séparément 9 fr. 

* TRAITÉ pratique des maladies SYPHILITIQUES, 
contenant les diverses méthodes de traitement qui leur 
sont applicables, et les modilications qu’on doit leur 
faire subir suivaut l’àge , le sexe. le tempérament du 
sujet, lés climats, les saisons, et les maladies con¬ 
comitantes. Ouvrage où Sont spécialement détaillées 
les règles de traitement adoptées à l’hospice des Véné¬ 
riens de Paris. Par L. V. LAGNEAU , docteur en mé¬ 
decine, ancien chirurgien de l'hôpital des Vénériens, 


AVIS. 


ex-chirurgien major des grèbadiers de la vieille 
membre de l’Académie royale dë médecine, etc- >■ 
édition, corrigée et considérablement augmentée. 1 » rl ’ 
i8aS. Deux sol. in-8., br. lülr ' 

TRAITÉ SUR LES FIÈVRES ESSENTIELLES,»* 
l’on eherclie à démontrer leur identité avec des ph*{* 
masieslocales; par IL CHAUFFARD, professeur» " 
uatomie, médecin en chef de l’hôpital civil et mil»»'" 
d’Avignon , etc. Paris, i8ai , iu-8., br. 

TRAITÉ xoologiquc et physiologique des VERS '' 1 '? 1 
finaux de l'homme; par J. G. DREMSER. D» * 
trad. de l’allemand par GRUNDLER . I>. M-, 

et augmenté dénotes par H. I)E BLA IN VILLE, 
de la Faculté de Paris , et professeur d’analqrfue ((( , 
parée et de zoologie à lu Faculté des sçic ncc *' j,, 
Paris, 1814. Un vol. in-8., avec allas de ll P fr. 
in-4 u . hr. 

VADE MECL.!. 

J. B. SARLANDlÈli E, doc*. ..... - eU r, 

g\cn major des armées françaises, membre de P 1 ^ fr 
sociétés savantes. Paiis, t3a3, in-18 , lig-, t,r ' 

imiplets 1 


- Les personnes qui désireront recevoir mes Catalogues complets de fonda ou d’aaaarlinunt, dont la ^ff 
extraite, sont priées de m’eu faire la demande franco. J’aurai l'honneur de les leur adresser sa»* 

Sous presse : 


ANATOMIE des réglons du corps du cheval considérée 
sous le rapport de la Chirurgie. 

Atlas in-folio de six à sept planches, avec un texte 
explicatif, dessiné et lithographié par F. J. J. BIGOT, 
Cher des travaux anatomiques à l’Ecole royale Vétéri¬ 
naire d’Alfort, sons la direction de N. II. J.YCOB, pro¬ 
fesseur de dessin à la même école. — Ouvrage pouvant 
servir de complément à la partie chirurgicale des Eli.- 
mena de Patkoloïir n i rinaire du professeur VATEL. 

Cet atlas se publie en deux livrais, de 6 fr. chaque. 
la première est en rente ; ia deuxième sera terminée et 
livrée en novembre prochain. 

BIBLIOTHÈQUE de Thérapeutique,. ou Recueil de 
Monographies originales et des travaux anciens et mo¬ 
dernes sur ia traitement drs maladies et l'emploi des 
niédieamens; par A. L. J- BAYLE, dort, en méd., 
guiis-biblioth. et agrégé de la Faculté de Paris, médecin 
des dispensaires, membre de plusieurs sociétés sav antes. 

- — Cet ouvrage se eompuaera de huit à dix volumes iu-8. 
de 5 à 600 pages. Il en paraîtra trois volumes par an. 
Prix de ( Laque volume pour les souscripteurs. V fr- 
Pour les non souscripteurs. 8 fr. 

CUIRURGIE militaire, considérée dans ses points les 
plus iuijtoitans, ou Clinique chirurgicale recueillie 
particulièrement dans les camps et dans les hôpitaux 
militaires pendant les campagnes de 1791 à i3i5 ; 
par le baron D. J. LARREY, Chirurgien en chef de 
l'hôpital de la Ganle royale, ex Inspecteur général du 
service de santé militaire, ex-premier Chirurgien de 
la grande armée , etc. Trois vol. in-8-, avec planches. 
DICTIONNAIRE de santé . «mimant, par ordre alpha 
bétique : un traité de»médicament, les élément d’hy 
gitne, la description des maladies et fr traitement 
de leur appliquer ; d’après les principes 
médicales * * 


. Deux 


t p-» 


LH II. VITE M BMI DE LA SCIATIQI B 
Par'l. MARt/nKT "îilrien ebef'de Wi! 


I de quel 


pharmacien de l’école de Montpellier, " ,e " g. 
plusieurs sociétés savantes, s*, édit. Un T0 ;, 
MANUEL des préparations chimiquescmploJ' 1 et iaf& 
dccinc, ou Formulaire général de tous le* ,m .. e de l'* 
dus à la chimie moderne , contenant la "ia' 1 j e uri 
reconnaître et de les préparer, leur * l,st0 -. c édé 
propriétés médicales el toxicologiques, et P 1 , t O 1 ' 

précis de chimie, d'après MM. Brrzrlius, gjjA ® 
fila, Thénard, Thomson, etc.; par E- . ,1 : c alc, ele ’ 
FONTENELI.E , professeur de chimie ” ,eu 
Un vol. in-18. nrése n fÇ. 

MANUEL pratique des maladies de la P'.' e P , ...«*< 
dans un nouvel ordre , ou Exposé s»nj> j- er »e » 10 

de, phénomène. qui^diMinçueirt ^ 

ntl»' 


...... .it el des idées de 

Rien , Daily, G11ers. nl, Rayer, rie., 1»*^ 4 l’b*»F'î'j 
tèriaiix rrrueillis depuis plusieurs am» su 

Saint Louis, à la Pitié, aux pnfans, *1 ’ h 


d’un formulait 
MAISTRE et Fi 
t. Unfo 

ORT 


„ ,8, avec pi- color. 


RTIIOMOnPniE (de 1’) par r»|>P» r ‘ .JoiogiV'.’tTe» 

n.,ine, ou Reebe.cl.es aut.lo.uico -|><M gpr# D 
le,cause,, les moyen, de prévenu,f,„.« jj, 
principale, ÔÎfcnmr K : uar J- », K f'.JfU; 



PRÉCIS d’anatomie pathologique 1 p #r is, 

îirofmcur à la Faculté de inedec» peu* vU ' <(:, 
de l’Académie royale de mrd^lU*. ^ , jgfRA^, 

in 8-, livre alla» iu .111 H 1 !"!!, e’" 1 

PRINCIPES depbysi.’logie compaj ^ ;, rf , qu',,|.i» 
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